43 On fait flotter sur l’eau un disque cir- 
'çulaire, mince et opaque, de rayon R 
A 5 cm, portant en son centre O une 
aiguille, plongeant verticalement 

daks l’eau. L’aiguille est invisible pour - 

toute position de l’œil .au-dessus du plan de la surface libre du liquide, 
Quelle est au maximum la longueur OA de l’aiguille ? L’indice de ré¬ 
fraction de l’eau par rapport à l’air vaut n = 4 / 3 
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